Z głębokim żalem zawiadamiamy, 


że 2 lutego 2018 roku zmarł 


Doc. dr hab. Jan Ejsymont 


emerytowany pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Specjalista w dziedzinie chemii i technołogii zeolitów, zaangażowany w tworzenie 


infrastruktury badawczej Zakładu Technologii Chemicznej. 


Wieloletni Kierownik Zespołu Sit Molekularnych i Adsorbentów. 


Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń chemików. 


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 9 lutego 2018 roku, 


o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Batowickim przy ul. Reduty w Krakowie. 


Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają 


Rektor, Senat, 
Dziekan i Rada Wydziału Chemii 
oraz cała Społeczność Akademicka 


Uniwersytetu Jagiellońskiego 


